TEODOR KROKIEWIGZ 


emer. c. k. starszy inżynier, 


przeżywszy lat 74, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 12 grudnia 1898 roku. 


W smutku pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 1 pobożną Publiczność na wy- 
prowadzenie zwłok, które odbędzie się we środę dnia l4-go b. m. o godzinie 3-ciej popołudniu z domu 
pod L. 3 przy ulicy Niecałej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


MSZA SW. ZALOBNA 


odprawioną zostanie we czwartek dnia 15-go b. m. o godzinie wpół do 10-tej rano w kościele N. Panny Maryi. 


zakład pegrzebowy J. H. Pękalskiego w Krakowie, Czcionkumi drukarni Związkowej w Krakowie. 


